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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 697 

7 Ιουνίου 2006 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./οίκ. 60677 

Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 8130/30.12.2003 κοινής 
υπουργικής απόφασης (Φ.Ε.Κ. 1952/Β/30.12.2003), 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./ 
οικ.38609/12.4.2005 ομοία. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 2955/2001 «Προμήθειες 
Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ.Π. 
και άλλες διατάξεις». 

2. Το άρθρο 13 του ν. 3297/2004 «Συνήγορος του Κατα¬ 
ναλωτή - Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 259/2004). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε¬ 
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 
(ΦΕΚ 98/Α/2005). 

4. Τις διατάξεις του π.δ. 95/2000 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ 76/Α), όπως τρο¬ 
ποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

5. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση του 
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο 
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 57/Α). 

6. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (Φ.Ε.Κ. 
1432/Β/2005) Κοινή Υπουργική Απόφαση του Πρωθυ¬ 
πουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονο¬ 
μίας και Οικονομικών», όπως ισχύει. 

7. Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ/19/4889/24.3.2004 (Φ.Ε.Κ. 528/ 
β/26.3.2004) Κοινή Υπουργική Απόφαση του Πρωθυπουρ¬ 
γού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Περί Ανάθεσης αρ¬ 
μοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης». 

8. Την υπ’ αριθμ. 8130/30.12.2003 Κοινή Υπουργική 
Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 1952/Β/30.12.2003) για τον καθορισμό 
ανωτάτων τιμών προμήθειας χωρίς διαγωνισμό Φίλτρων 
Αιμοκάθαρσης Τεχνητού Νεφρού μετά των απαραίτητων 
αρτηριοφλεβικών Γραμμών, όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ’ αριθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./οικ. 38609/12.4.2005. 

9. Την υπ’ αριθμ. ΔΥΙδ/οικ. 57980/3.6.2005 Απόφαση του 
Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Συγκρότηση Επιτροπής 


για την εξέταση των τεχνικών χαρακτηριστικών των 
νέων φίλτρων αιμοκάθαρσης Τεχνητού Νεφρού μετά 
των απαραίτητων αρτηριοφλεβικών γραμμών», όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΔΥΙδ/οικ. 82866/3.8.2005 
απόφαση Παράτασης θητείας της Επιτροπής. 

10. Το από 21.9.2005 πρακτικό της ανωτέρω Επιτρο¬ 
πής. 

11. Το γεγονός της ανάγκης εξορθολογισμού των δα¬ 
πανών της προμήθειας των κατωτέρω υλικών. 

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο¬ 
λογισμού, αποφασίζουμε: 

Την τροποποίηση και συμπλήρωση των υπ’ αριθμ. 
8130/30.12.2003 και ΔΥ6α/Γ.Π,/38609/12.4.2005 Κοινών 
Υπουργικών Αποφάσεων και εντάσσουμε συμπληρω¬ 
ματικά «Φίλτρα Αιμοκάθαρσης μετά των απαραίτητων 
αρτηριοφλεβικών γραμμών», βάσει των τεχνικών τους 
χαρακτηριστικών, με τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές, 
χωρίς διαγωνισμό, υλικών που δεν είναι συγκρίσιμα, κα¬ 
θώς και υλικών των οποίων ο χαρακτηρισμός ως πλέον 
κατάλληλων προς χρήση εξαρτάται από τις ιδιαιτερό¬ 
τητες του κάθε ασθενούς. 

Οι τιμές αναφέρονται στους πίνακες Α και Β (Πίνακας 
Α: φύλλα τέσσερα (4), Πίνακας Β: φύλλα δύο (2)), που 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας από¬ 
φασης. 

Οι αναφερόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν τον ανα- 
λογούντα Φ.Π.Α. 

Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι 31.12.2006. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προαναφερόμενες απο¬ 
φάσεις. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 22 Μα'ΐου 2006 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 


ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Π. ΔΟΥΚΑΣ 


ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ. 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

I. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 


ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Σ. ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ 


ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΠΙΝΑΚΑΣ Α' - ΦΙΛΤΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ 


Α/Α 

Ονομασία Φίλτρου 

Μεμβράνη (ες) 

Ποσοστό 
ασθενών/ 
συνεδριών 

Επιφάνεια 

Τιμές σε 
Ευρώ 

1 . 

ΡϋΧ-ΙΟΟΘνν 

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ ΡΕΡΑ 

40% 

1.0 

45 

2. 

ΡϋΧ-120Θ\Λ/ 

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ ΡΕΡΑ 

40% 

1.2 

45 

3. 

Ρϋχ-ΐδοανν 

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ ΡΕΡΑ 

40% 

1.5 

50 

α 

ΡϋΧ-180Θ\Λ/ 

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ ΡΕΡΑ 

40% 

1.8 

50 

5. 

ΡϋΧ-210Θ\Λ/ 

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ ΡΕΡΑ 

40% 

2.1 

50 

6. 

ΡϋΥ-ΙΟΟΟνν 

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ ΡΕΡΑ 

40% 

1.0 

45 

α 

ΡϋΥ-ΐ2οανν 

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ ΡΕΡΑ 

40% 

1.2 

45 

8. 

ΡϋΥ-150Θ\Λ/ 

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ ΡΕΡΑ 

40% 

1.5 

50 

9. 

:ΡϋΥ-180Θ\Λ/ 

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ ΡΕΡΑ 

40% 

1.8 

50 

10. 

ΡϋΥ-210(3 νν 

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ ΡΕΡΑ 

40% 

2.1 

50 

11. 

ΕΜΕΡΙΑΕϋ 110 ΕΕ 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60% 

1.1 

40 

12. 

ΕΜΕΡΙΑΕϋ 130 Εί 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60% 

1.3 

40 

13. 

ΕΜΕΡΙΑΕϋ 150 Εί 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60% 

1.5 

40 

14. 

ΕΜΕΡΙΑΕϋ 170 ΕΕ 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60% 

1.7 

40 

15. 

ΕΜΕΡΙΑΕϋ 190 ΕΕ 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60% 

1.9 

40 

16. 

ΕΜΕΡΙΑΕϋ 210 ΕΕ 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60% 

2.1 

40 

17. 

ΕΜΕΡΙΑΕϋ 110 ΕΗ 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40% 

1.1 

45 

18. 

ΕΜΕΡΙΑΕϋ 130 ΕΗ 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40% 

1.3 

45 

19. 

ΕΜΕΡΙΑΕϋ 150 ΕΗ 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40% 

1.5 

50 

20. 

ΕΜΕΡΙΑΕϋ 170 ΕΗ 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40% 

1.7 

50 

21. 

ΕΜΕΡΑΕϋ 190 ΕΗ 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40% 

1.9 

50 

22. 

ΕΜΕΡΙΑΕϋ 210 ΕΗ 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40% 

2.1 

50 

23. 

ϋΙΑΡΕδ 110 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40% 

1.1 

45 

24. 

ϋΙΑΡΕδ 130 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40% 

1.3 

45 

25. 

ϋΙΑΡΕδ 150 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40% 

1.5 

50 

26. 

ϋΙΑΡΕδ 170 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40% 

1.7 

50 

27. 

ϋΙΑΡΕδ 190 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40% 

1.9 

50 

28. 

ϋΙΑΡΕδ 210 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40% 

2.1 

50 

29. 

ϋ 400 

ΜΕϋΙδΕΙΕΡΟΝ ΡΟΕΥ5ΕΙΕΡΟΝ 

40% 

1.5 

50 

30. 

ϋ 500 

ΜΕϋΙδΕΙΕΡΟΝ ΡΟΕΥ5ΕΙΕΡΟΝ 

40% 

2.0 

50 

31. 

ΚΑνΑ 110 ΚΗ 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ 

40% 

1.1 

45 

32. 

ΚΑνΑ 130 ΚΗ 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ 

40% 

1.3 

45 

33. 

ΚΑνΑ 150 ΚΗ 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ 

40% 

1.5 

50 

34. 

ΚΑνΑ 170 ΚΗ 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ 

40% 

1.7 

50 

35. 

ΚΑνΑ 190 ΚΗ 

Π ΟΛΥΣΟ ΥΛΦΟ Ν Η ΥΨ Η Λ Η Σ ΡΟΗ Σ 

40% 

1.9 

50 

36. 

ΚΑνΑ 210 ΚΗ 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ 

40% 

2.1 

50 

37. 

ΚΑνΑ 110 ΚΤ 

ΤΡΙΟΞΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

60% 

1.1 

35 

38. 

ΚΑνΑ 130 ΚΤ 

ΤΡΙΟΞΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

60% 

1.3 

35 

39. 

ΚΑνΑ 150 ΚΤ 

ΤΡΙΟΞΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

60% 

1.5 

35 

40. 

ΚΑνΑ 170 ΚΤ 

ΤΡΙΟΞΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

60% 

1.7 

35 

41. 

ΚΑνΑ 190 ΚΤ 

ΤΡΙΟΞΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

60% 

1.9 

35 

42. 

ΚΑνΑ 210 ΚΤ 

ΤΡΙΟΞΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

60% 

2.1 

35 

43. 

ΚΑνΑ 110 Κϋ 

ΔΙΟΞΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

60% 

1.1 

35 











































































































































































































































































ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


9357 


Α/Α 

Ονομασία Φίλτρου 

Μεμβράνη (ες) 

Ποσοστό 
ασθενών / 
συνεδριών 

Επιφάνεια 

Τιμές σε 
Ευρώ 

44. 

ΚΑνΑ 130 Κϋ 

ΔΙΟΞΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

60% 

1.3 

35 

45. 

ΚΑνΑ 150 ΚΘ 

ΔΙΟΞΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

60% 

1.5 

35 

46. 

ΚΑνΑ 170 ΚΘ 

ΔΙΟΞΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

60% 

1.7 

35 

47. 

ΚΑνΑ 190 ΚΟ 

ΔΙΟΞΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

60% 

1.9 

35 

48. 

ΚΑνΑ 210 ΚΟ 

ΔΙΟΞΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

60% 

2.1 

35 

49. 

ΚΑνΑ 110 Κ3 

ΣΥΝΘ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

60% 

1.1 

35 

50. 

ΚΑνΑ 130 Κ3 

ΣΥΝΘ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

60% 

1.3 

35 

51. 

ΚΑνΑ 150 Κ5 

ΣΥΝΘ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

60% 

1.5 

35 

52. 

ΚΑνΑ 170 Κ3 

ΣΥΝΘ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

60% 

1.7 

35 

53. 

ΚΑνΑ 190 Κ5 

ΣΥΝΘ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

60% 

1.9 

35 

54. 

ΚΑνΑ 210 Κ5 

ΣΥΝΘ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

60% 

2.1 

35 

55. 

ΚΑνΑ 110 ΚΙ 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΡΟΗΣ 

60% 

1.1 

40 

56. 

ΚΑνΑ 130 ΚΙ 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΡΟΗΣ 

60% 

1.3 

40 

57. 

ΚΑνΑ 150 ΚΙ 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΡΟΗΣ 

60% 

1.5 

40 

58. 

ΚΑνΑ 170 ΚΙ 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΡΟΗΣ 

60% 

1.7 

40 

59. 

ΚΑνΑ 190 ΚΙ 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΡΟΗΣ 

60% 

1.9 

40 

60. 

ΚΑνΑ 210 ΚΙ 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΡΟΗΣ 

60% 

2.1 

40 

61. 

ροιγριυχ ΐ4ΐ 

ΠΟΛΥΑΜΙΔΗ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ 

60% 

1.4 

40 

62. 

ΡΟΙΥΡΙϋΧ 171 

ΠΟΥΑΜΙΔΗ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ 

60% 

1.7 

40 

63. 

ΡΟΙΥΡΙϋΧ 211 

ΠΟΛΥΑΜΙΔΗ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ 

60% 

2,1 

40 

64. 

ροιγριυχ 6ΐ 

ΠΟΥΑΜΙΔΗ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ 

60% 

1,4 

40 

65. 

ροιγριυχ 8ΐ 

ΠΟΛΥΑΜΙΔΗ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ 

60% 

1,7 

40 

66. 

ΡΟΙΥΡΙϋΧ 101 

ΠΟΛΥΑΜΙΔΗ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ 

60% 

2,1 

40 

67. 

ΡΟΙΥΡΙϋΧ 143 

ΠΟΛΥΑΜΙΔΗ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ 

40% 

1,4 

45 

68. 

ΡΟΙΥΡΙϋΧ 173 

ΠΟΛΥΑΜΙΔΗ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ 

40% 

1,7 

50 

69. 

ΡΟΙΥΡΙϋΧ 213 

ΠΟΛΥΑΜΙΔΗ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ 

40% 

2,1 

50 

70. 

ΡΟΙΥΡΙϋΧ 243 

ΠΟΛΥΑΜΙΔΗ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ 

40% 

2,4 

50 

71. 

ΡΟΙΥΡΙϋΧ 140ΡΗ 

ΠΟΛΥΑΜΙΔΗ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ 

40% 

1.4 

45 

72. 

ΡΟΙΥΡΙϋΧ 170Η 

ΠΟΥΑΜΙΔΗ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ 

40% 

1.7 

50 

73. 

ΡΟΙΥΡΙϋΧ 210Η 

ΠΟΛΥΑΜΙΔΗ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ 

40% 

2.1 

50 

74. 

ΘΡ3 ΡΙυβ 11 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60% 

1.1 

30 

75. 

ΘΡ3 ΡΙυβ 12 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60% 

1.3 

30 

76. 

ΟΡ3 ΡΙυβ 16 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60% 

1.7 

30 

77. 

ΘΡ3 ΡΙυβ 20 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60% 

1.8 

30 

78. 

ΒϋΒΙ 1303 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40% 

1.3 

45 

79. 

ΒϋΒΙ 1603 

ΠΟΛΥΑΙΟΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40% 

1.6 

50 

80. 

ΒϋΒΙ 1803 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40% 

1.8 

50 

81. 

ΤΟΡΑΖ 1003 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40% 

1.0 

45 

82. 

ΤΟΡΑΖ 1303 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40% 

1.3 

45 

83. 

ΤΟΡΑΖ 1603 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝ Η 

40% 

1.6 

50 

84. 

ΤΟΡΑΖ 1803 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40% 

1.8 

50 

85. 

ΟϋΑΒΤΖ 1003 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60% 

1.0 

40 

86. 

ΟϋΑΒΤΖ 1303 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60% 

1.3 

40 

87. 

ΟϋΑΒΤΖ 1603 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60% 

1.6 

40 

88. 

ΟϋΑΒΤΖ 1803 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60% 

1.8 

40 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Α/Α 

Ονομασία Φίλτρου 

Μεμβράνη (ες) 

Ποσοστό 
ασθενών/ 
συνεδριών 

Επιφάνεια 

Τιμές σε 
Ευρώ 

89. 

ΗΡΜ 1603 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40% 

1.6 

50 

90. 

ΗΡΜ 1803 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40% 

1.8 

50 

91. 

ΒΙΟ 100 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60% 

1.0 

40 

92. 

ΒΙΟ 120 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60% 

1.2 

40 

93. 

ΒΙΟ 140 νΕΒΜΑΡΙΕ 141. 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60% 

1.4 

40 

94. 

ΒΙΟ 160 νΕΒΜΑΡΙΕ 161. 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60% 

1.6 

40 

95. 

ΒΙΟ 180 νΕΒΜΑΡΙΙ. 18Ε 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60% 

1.8 

40 

96. 

ΒΙΟ 200 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60% 

2.0 

40 

97. 

ΒΙΟ 1000 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40% 

1.0 

45 

98. 

ΒΙΟ 1200 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40% 

1.2 

45 

99. 

ΒΙΟ 1400 νΕΒΜΑΡΙΕ 14Η 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40% 

1.4 

45 

100. 

ΒΙΟ 1600 νΕΒΜΑΡΙΕ 16Η 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40% 

1.6 

50 

101 . 

ΒΙΟ 1800 νΕΒΜΑΡΙΕ 18Η 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40% 

1.8 

50 

102 

ΒΙΟ 2000 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40% 

2.0 

50 

103. 

ΡΟΒΤΕ 100 Ρ3 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60% 

1.0 

40 

104. 

ΡΟΒΤΕ 130 Ρ3 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60% 

1.3 

40 

105. 

ΡΟΒΤΕ 160 Ρ3 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60% 

1.6 

40 

106. 

ΡΟΒΤΕ 180 Ρ3 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60% 

1.8 

40 

107. 

ΡΟΒΤΕ 1280Η 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60% 

1.2 

30 

108. 

ΡΟΒΤΕ 1480Η 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60% 

1.4 

30 

109. 

ΡΟΒΤΕ 1680Η 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60% 

1.6 

30 

110. 

ΒΙΟΡΕυΧ ΡΟΒΤΕ 1110Β 

3ΜΟ ΒΙΟΡΕΕΙΧ 

60% 

1.1 

35 

111. 

ΒΙΟΡΕΕΙΧ ΡΟΒΤΕ 1310Β 

3ΜΟ ΒΙΟΡΕΕΙΧ 

60% 

1.3 

35 

112 

3Μ009903 

3ΜΟ ΤΡΟΠΟΠ.ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

60% 

0.9 

35 

113. 

3ΜΟ 10903 

3ΜΟ ΤΡΟΠΟΠ.ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

60% 

1.0 

35 

114. 

3ΜΟ 11903 

3ΜΟ ΤΡΟΠΟΠ.ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

60% 

1.1 

35 

115. 

3ΜΟ 12903 

3ΜΟ ΤΡΟΠΟΠ.ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

60% 

1.2 

35 

116. 

3ΜΟ 13903 

3ΜΟ ΤΡΟΠΟΠ.ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

60% 

1.3 

35 

117. 

3ΜΟ 14903 

3ΜΟ ΤΡΟΠΟΠ.ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

60% 

1.4 

35 

118. 

3ΜΟ 16903 

3ΜΟ ΤΡΟΠΟΠ.ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

60% 

1.6 

35 

119. 

ϋ400 

ΜΕϋΙ3ϋΕΡΟΝ ΡΟΕΥ5ΕΙΕΡΟΝ 

40% 

1.5 

50 

120. 

ϋ500 

ΜΕϋΙ3ϋΕΡΟΝ ΡΟΕΥ5ΕΙΕΡΟΝ 

40% 

2.0 

50 

121. 

ΜΡ 5 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60% 

1.0 

40 

122. 

ΜΡ 7 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60% 

1.6 

40 

123. 

ΜΡ8 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60% 

1.8 

40 

124. 

ΜΡ 15 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60% 

1.0 

40 

125. 

ΜΡ 16 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60% 

1.3 

40 

126. 

ΜΡ 17 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60% 

1.6 

40 

127. 

ΜΡ 18 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60% 

1.8 

40 

128. 

ΜΡ 50 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40% 

1.0 

45 

129. 

ΜΡ 70 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40% 

1.6 

50 

130. 

ΜΡ80 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40% 

1.8 

50 

131. 

ΜΡ 100 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40% 

2.0 

50 

132 

ΒΙΟΡ 18 

ΣΥΝΘ.ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 3ΜΟ 

60% 

1.8 

35 

133. 

ΒΕΝΑΚ-ΟΤΑ-1200 

ΤΡΙΟΞΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

40% 

1.2 

45 
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Α/Α 

Ονομασία Φίλτρου 

Μεμβράνη (ες) 

Ποσοστό 
ασθενών/ 
συνεδριών 

Επιφάνεια 

Τιμές σε 
Ευρώ 

134. 

ΒΕΝΑΚ-ΘΤΑ-1500 

ΤΡΙΟΞΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

40% 

1.5 

50 

135. 

ΒΕΝΑΚ-ΘΤΑ-1700 

ΤΡΙΟΞΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

40% 

2.0 

50 

136. 

ΟΙρυιΤΜ Μϋ-190 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40% 

1.9 

50 

137. 

ΑΡ3-131Ι 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40% 

1.3 

45 

138. 

ΑΡ3-15υ 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40% 

1.5 

50 

139. 

ΑΡ3-181Ι 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40% 

1.8 

50 

140. 

ΑΡ3-211Ι 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40% 

2.1 

50 

141. 

ΜΧ08 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60% 

0.8 

30 

142. 

ΜΧ10 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60% 

1 

30 

143. 

ΜΧ12 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60% 

1.2 

30 

144. 

ΜΧ13 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60% 

1.3 

30 

145. 

ΜΧ15 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60% 

1.5 

30 

146. 

ΜΧ16 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60% 

1.6 

30 

147. 

ΜΧ18 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60% 

1.8 

30 

148. 

ΜΖ10 

ΒΙΟΡΕυΧ 3ΜΟ 

60% 

1.0 

35 

149. 

ΜΖ15 

ΒΙΟΡίυΧ 3Μ0 

60% 

1.5 

35 

150. 

ΜΖ18 

ΒΙΟΡΕϋΧ 3Μ0 

60% 

1.8 

35 

151. 

ΜΡ5 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60% 

1.0 

40 

152. 

ΜΡ6 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60% 

1.3 

40 

153. 

ΜΡ7 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60% 

1.6 

40 

154. 

ΜΡ8 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60% 

1.8 

40 

155. 

ΜΡ50 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40% 

1.0 

40 

156. 

ΜΡ60 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40% 

1.3 

40 

157. 

ΜΡ70 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40% 

1.6 

40 

158. 

ΜΡ80 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40% 

1.8 

40 

159. 

ΜΡ100 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40% 

2.0 

40 

160. 

Κϋ-090 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40% 

0.9 

45 

161. 

Κϋ-120 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40% 

1.2 

45 

162 

Κϋ-140 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40% 

1.4 

45 

163. 

Κϋ-160 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40% 

1.6 

50 

164. 

Κϋ-190 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40% 

1.9 

50 

165. 

Κϋ-012 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60% 

1.27 

40 

166. 

Κϋ-014 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60% 

1.41 

40 

167. 

Κϋ-017 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60% 

1.68 

40 

168. 

ΕΚ 13 

ΕΝ/ΑΙ 

40% 

1.3 

45 

169. 

ΕΚ 16 

Ε\/Α1 

40% 

1.6 

50 

170. 

ΕΚ 19 

ΕΝ/ΑΙ 

40% 

1.9 

50 

171. 

ΒΙΟ ΡΕΙΙ3 100 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60% 

1.0 

40 

172 

ΒΙΟ ΡΙΙΙ3 120 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60% 

1.2 

40 

173. 

ΒΙΟ ΡΕΙΙ3 140 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60% 

1.4 

40 

174. 

ΒΙΟ ΡΕΙΙ3 160 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60% 

1.6 

40 

175. 

ΒΙΟ Ρΐυ3 180 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60% 

1.8 

40 

176. 

ΒΙΟ ΡΕΙΙ3 200 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60% 

2.0 

40 

177. 

ΒΙΟ ΡΕΙΙ3 1000 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40% 

1.0 

45 

178. 

ΒΙΟ Ρΐυ3 1200 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40% 

1.2 

45 
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Α/Α 

Ονομασία Φίλτρου 

Μεμβράνη (ες) 

Ποσοστό 
ασθενών/ 
συνεδριών 

Επιφάνεια 

Τιμές σε 
Ευρώ 

179. 

ΒΙΟ ΡΕΙΙ5 1400 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40% 

1.4 

45 

180. 

ΒΙΟ ΡΕΙΙ3 1600 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40% 

1.6 

50 

181. 

ΒΙΟ ΡΕΙΙ5 1800 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40% 

1.8 

50 

182 

ΒΙΟ ΡΟΙ5 2000 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40% 

2.0 

50 

183. 

Τ3-1.3ΕΙ 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40% 

1.3 

45 

184. 

Τ3-1.61ΙΙ 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40% 

1.6 

50 

185. 

Τ3-1.81ΙΙ 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40% 

1.8 

50 

186. 

Τ3-2.11ΙΙ 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40% 

2.1 

50 

187. 

ΒΙΟ 100 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60% 

1.0 

40 

188. 

ΒΙΟ 120 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60% 

1.2 

40 

189. 

ΒΙΟ 140 νΕΒΜΑΡΙ1141 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60% 

1.4 

40 

190. 

ΒΙΟ 160 νΕΒΜΑΡΙ1161 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60% 

1.6 

40 

191. 

ΒΙΟ 180 νΕΒΜΑΡΙ1181 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60% 

1.8 

40 

192. 

ΒΙΟ 200 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60% 

2.0 

40 

193. 

ΒΙΟ 1000 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝ Η 

40% 

1.0 

45 

194. 

ΒΙΟ 1200 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40% 

1.2 

45 

195. 

ΒΙΟ 1400 νΕΒΜΑΡΙΙ 14Η 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40% 

1.4 

45 

196. 

ΒΙΟ 1600 νΕΒΜΑΡΙΙ 16Η 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40% 

1.6 

50 

197. 

ΒΙΟ 1800 νΕΒΜΑΡΙΙ 18Η 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40% 

1.8 

50 

198. 

ΒΙΟ 2000 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40% 

2.0 

50 


Τα Φίλτρα με Α/Α από 1-10 είναι της προμηθεύτριας εταιρείας ΑΒΙΤΙΑΕ, του οίκου ΝΙΚΚΙ30 ΜθόίοαΙ ΘηηόΗ, προέλευσης 
ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 

Τα Φίλτρα με Α/Α από 11-22 είναι της προμηθεύτριας εταιρείας ΩΙΑΡΗΑΒΜ Α.Ε, του οίκου ΡΙΩΙΑ, προέλευσης ΙΤΑΛΙΑΣ 
Τα Φίλτρα με Α/Α από 23-28 είναι της προμηθεύτριας εταιρείας ϋΙΟΡΗΑΒ Α.Ε., του οίκου ΒΑΧΤΕΒ, προέλευσης ΗΠΑ 
Τα Φίλτρα με Α/Α από 29-30 είναι της προμηθεύτριας εταιρείας ΕΒΟΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ, του οίκου ΜΕΩΙΘΑ, προέ¬ 
λευσης ΙΤΑΛΙΑΣ 

Τα Φίλτρα με Α/Α από 31-60 είναι της προμηθεύτριας εταιρείας ΗβαΙΙΙιννεν ΕΤΩ, του οίκου ΡΙΩΙΑ, προέλευσης ΙΤΑΛΙΑΣ 
Τα Φίλτρα με Α/Α από 61-77 είναι της προμηθεύτριας εταιρείας Η05ΡΑΙ ΗΕΕΙΑ3, του οίκου ΘΑΜΒΒΟ, προέλευσης ΣΟΥΗ¬ 
ΔΙΑΣ 

Τα Φίλτρα με Α/Α από 78-88 είναι της προμηθεύτριας εταιρείας ΝΕΡΗΒΟΩΥΝΑΜΙΘ ΗΕΙΙΑ3 ΑΕ, του οίκου ΑΙΙΜΕΩ ΜΕΩΙΩΑΕ, 
προέλευσης ΑΙΓΥΠΤΟΥ 

Τα Φίλτρα με Α/Α από 89-90 είναι της προμηθεύτριας εταιρείας ΝΕΡΗΒΟΤΕΟΗ, του οίκου ΚίιτιβΙ ρίο ΑΓΓΑΙΑ /, ΗαίόγΙθηα ΜβόίοαΙ 
.προέλευσης ΑΙΓΥΠΤΟΥ 

Τα Φίλτρα με Α/Α από 91-102 είναι της προμηθεύτριας εταιρείας νΕΒΜΑ ΩΒΕΙΘΒ ΑΒΕΕ, του οίκου ΗΕΙΒΙΟ, προέλευσης ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
Τα Φίλτρα με Α/Α από 103-118 είναι της προμηθεύτριας εταιρείας \/ΕΒΜΑ ΩΒΙΙΘ3 ΑΒΕΕ, του οίκου ΝΜΙ, προέλευσης ΑΙΓΥΠΤΟΥ 
Τα Φίλτρα με Α/Α από 119-120 είναι της προμηθεύτριας εταιρείας νΕΒΜΑ ΩΒΙΙΘ5 ΑΒΕΕ, του οίκου ΜΕϋΙΟΑ, προέλευσης ΙΤΑΛΙΑΣ 
Τα Φίλτρα με Α/Α από 121-132 είναι της προμηθεύτριας εταιρείας νΕΒΜΑ ΟΒυΘ3 Κ.Σ.ΓΑΜΒΡΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. του οίκου 
ΜβόιίβοΙιΙαό, προέλευσης ΓΑΛΛΙΑΣ 

Τα Φίλτρα με Α/Α από 133-135 είναι της προμηθεύτριας εταιρείας Μ.Σ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., του οίκου ΚΑνΑ3ϋΜΙ ΙΑΒ ΙΝΟ, 
προέλευσης ΙΑΠΩΝΙΑΣ 

Το Φίλτρο με Α/Α 136 είναι της προμηθεύτριας εταιρείας Μ.Σ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., του οίκου ΝΕΡΗΒ03 ΙΝΟ, προέλευσης ΗΠΑ 
Τα Φίλτρα με Α/Α 137-140 είναι της προμηθεύτριας εταιρείας Γ.ΚΡΕΞΗΣ ΥΙΟΣ, του οίκου Α3ΑΗΙ ΚΑ3ΕΙ ΜΕΩΙΟΑί ΟΟ, ΙΤΩ προ¬ 
έλευσης ΙΑΠΩΝΙΑΣ 

Τα Φίλτρα με Α/Α από 141-159 είναι της προμηθεύτριας εταιρείας ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ Α.Ε., του οίκου ΜΕϋΙΤΕΟΗίΑΒ , 
προέλευσης ΓΑΛΙΑΣ 

Τα Φίλτρα με Α/Α από 160-167 είναι της προμηθεύτριας εταιρείας ΝΤΙΑΛ Α.Ε., του οίκου Ιηίοηηβό, προέλευσης ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
Τα Φίλτρα με Α/Α από 168-170 είναι της προμηθεύτριας εταιρείας ΝΤΙΑΛ Α.Ε., του οίκου ΚυιτίΓβν , προέλευσης ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
Τα Φίλτρα με Α/Α από 171-182 είναι της προμηθεύτριας εταιρείας ΝΤΙΑΛΜΕΝΤΙΚΑ Α.Ε., του οίκου ΗΕΙΒΙΟ 3.Α, προέλευσης 
ΕΛΒΕΤΙΑΣ 

Τα Φίλτρα με Α/Α από 183-186 είναι της προμηθεύτριας εταιρείας ΟΜΙΚΡΟΝ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Α.Ε., του οίκου ΤΟΒΑΥ ΙΝΩ ΙΝΟ, 
προέλευσης ΙΑΠΩΝΙΑΣ 

Τα Φίλτρα με Α/Α από 187-198 είναι της προμηθεύτριας εταιρείας ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ , του οίκου ΗΕΙΒΙΟ, προέλευσης 
ΕΛΒΕΤΙΑΣ 



































































































































ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β' - Ειδικά Φίλτρα, Ειδικών μεθόδων 
Για οξείες νεφρικές ανεπάρκειες και φαρμακευτικές δηλητηριάσεις 


Α/Α 

Ονομασία Φίλτρου 

Μεμβράνη (ες) 

ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

199 

ΡΒΙ3ΜΑ 5Τ 60 δθΐ 

ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 

160 

200 

ΡΒΙ3ΜΑ 3Τ 100 δβΐ 

ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 

160 

201 

ΡΒΙ3ΜΑΡΙΕΧ 3β( Μ 60 

ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 

160 

202 

ΡΒΙ3ΜΑΡΙΕΧ 3β( Μ 100 

ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 

160 

203 

ΡΒΙ3ΜΑΡΙΕΧ 3θ( 60 3Τ 

ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 

160 

204 

ΡΒΙ3ΜΑΡΙΕΧ 3θ1100 3Τ 

ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 

160 


ΡΒΙ3ΜΑΡΕΕΧ 3θ1150 3Τ 

ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 

160 


ΡΒΙ3ΜΑΡΕΕΧ 3θ( ΗΡ 1000 

ΠΟΛΥΑΡΙΛΕΘΕΡΣΟΥΛΦΟΝΗ 

220 


ΡΒΙ3ΜΑΡΙΕΧ 3θ( ΗΡ 1400 

ΠΟΛΥΑΡΙΛΕΘΕΡΣΟΥΛΦΟΝΗ 

220 

208 

ΑΒΕ214-ΙΒ058060 ΣΕΤ 

ΩΙΑΡΕ3 

170 

209 

ΑΒΕ219-ΙΒΟ58061 ΣΕΤ 

ϋΙΑΡΕ3 

170 

210 

ΑΒ1414-ΙΒΟ580620 ΣΕΤ 

ϋΙΑΡΕ3 

170 

211 

ΑΒΕ419-ΙΒΟ580630 ΣΕΤ 

ϋΙΑΡΕ3 

170 

212 

ΑΒΕ514-ΙΒΟ580640 ΣΕΤ 

ΩΙΑΡΕ3 

170 

213 

ΑΒ1519-ΙΒΟ580650 ΣΕΤ 

ΩΙΑΡΕ3 

170 

214 

ΑΒΕ714-ΙΒΟ580660 ΣΕΤ 

ϋΙΑΡΕ3 

170 

215 

ϋ150 ΣΕΤ 

ΜΕϋΙ3υΕΡΟΝΕ ΡΟίΥβυΕΡΟΝΕ 

170 

216 

ϋ200 ΣΕΤ 

ΜΕϋΙ3υΕΡΟΝΕ ΡΟίΥ3υΕΡΟΝΕ 

170 

217 

ϋ300 ΣΕΤ 

ΜΕϋΙβυΕΡΟΝΕ ΡΟίΥ3υΕΡΟΝΕ 

170 

218 

Ω150 ΣΕΤ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΜΕϋΙβυΕΡΟΝΕ ΡΟίΥ3υΕΡΟΝΕ 

170 

219 

0200 ΣΕΤ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΜΕϋΙ3υΕΡΟΝΕ ΡΟίΥ3υΕΡΟΝΕ 

170 

220 

0300 ΣΕΤ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΜΕϋΙβίΙΕΡΟΝΕ ΡΟΙΥ51ΙΕΡΟΝΕ 

170 

221 

ΡΒΙ3ΜΑ 3Τ 60 δβΐ 

ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 

160 

222 

ΡΒΙ3ΜΑ 5Τ 100 δβΐ 

ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 

160 

223 

ΡΒΙ3ΜΑΡΕΕΧ 3ΕΤ Μ 60 

ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 

160 

224 

ΡΒΙ3ΜΑΡΕΕΧ 3θΙ Μ 100 

ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 

160 

225 

ΡΒΙ3ΜΑΡΙΕΧ 3θΙ 60 3Τ 

ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 

160 

226 

ΡΒΙ3ΜΑΡΕΕΧ 3θ1 100 3Τ 

ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 

160 

227 

ΡΒΙ3ΜΑΡΕΕΧ 3θ1150 5Τ 

ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 

160 

228 

ΡΒΙ3ΜΑΡΕΕΧ 3θΙ ΗΡ 1000 

ΠΟΛΥΑΡΙΛΕΘΕΡΣΟΥΛΦΟΝΗ 

220 

229 

ΡΒΙ3ΜΑΡΙΕΧ 3θΙ ΗΡ 1400 

ΠΟΛΥΑΡΙΛΕΘΕΡΣΟΥΛΦΟΝΗ 

220 

230 

ΗθίτιοίίΙΙθΓ 63 

ΠΟΛΥΑΜΙΔΗ ΑΣΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ 

130 

231 

Αν60 3 Κίΐ ΗΡ63 

ΠΟΛΥΑΜΙΔΗ ΑΣΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ 

140 

232 

Α030ΒΒΑ1500 

ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ 

140 

233 

Α030ΒΒΑ 3000 

ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ 

140 

234 

ΗθίτιοίίΚθΓδ ΗΡ3 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ 

130 

235 

ΗβηηοίίΚθΓδ ΗΡ6 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ 

130 

236 

ΗβηηοίίΚθΓδ ΗΡ8 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ 

130 

237 

ΗΗ 303 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ 

130 

238 

ΗΗ 603 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ 

130 

239 

ΗΗ 803 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ 

130 

240 

ΗΒ/ΗΡ/5/ΗΗ 303 ΣΕΤ 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ 

170 

241 

ΗΒ/ΗΡ/5/ΗΗ 603 ΣΕΤ 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ 

170 

242 

ΗΒ/ΗΡ/3/ΗΗ 803 ΣΕΤ 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ 

170 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Α/Α 

Ονομασία Φίλτρου 

Μεμβράνη (ες) 

ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

243 

ΗΒ/ΗϋΡ/5/ΗΗ 305 ΣΕΤ 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ 

170 

244 

ΗΒ/ΗΟΡ/5/ΗΗ 603 ΣΕΤ 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ 

170 

245 

ΗΒ/ΗΟΡ/δ/ΗΗ 808 ΣΕΤ 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ 

170 

246 

ϋ 150 

ΜΕϋΙδυΕΡΟΝΕ ΡΟίΥδυΕΡΟΝΕ 

130 

247 

Ό 200 

ΜΕϋΙδΙΙΕΡΟΝΕ ΡΟΙΥδϋΕΡΟΝΕ 

130 

248 

ϋ 300 

ΜΕϋΙδυΕΡΟΝΕ ΡΟίΥδυΕΡΟΝΕ 

130 


Τα Φίλτρα με Α/Α από 199-207 είναι της προμηθεύτριας εταιρείας ΑΒΤΙΙΡΕ 8Α, του οίκου ΘΑΜΒΒΟ προέλευσης 
ΣΟΥΗΔΙΑΣ 


Τα Φίλτρα με Α/Α από 208-214 είναι της προμηθεύτριας εταιρείας ϋΕΜΟ ΑΒΕΕ , του οίκου ΒΕΙΕΘΟ προέλευσης 
ΙΤΑΛΙΑΣ 

Τα Φίλτρα με Α/Α από 215-220 είναι της προμηθεύτριας εταιρείας ΕΒΟΟ ΙΑΤΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ, του οίκου 
ΜΕϋΙΘΑ προέλευσης ΙΤΑΛΙΑ 

Τα Φίλτρα με Α/Α από 221-233 είναι της προμηθεύτριας εταιρείας Η03ΡΑΙ 8Α, του οίκου ΘΑΜΒΒΟ προέλευσης 
ΣΟΥΗΔΙΑΣ 

Τα Φίλτρα με Α/Α από 234-236 είναι της προμηθεύτριας εταιρείας ΝΕΡΗΒΟϋΥΝΑΜΙΘ ΗΕΙΙΑ3 Α.Ε., του οίκου 
ΑΕΙΜΕϋ ΜΕϋΙΘΑί προέλι Τα Φίλτρα με Α/Α από 237-245 είναι της προμηθεύτριας εταιρείας ΝΕΡΗΒΟΤΕΟΗ Α.Ε., 
του οίκου ΚίπηεΙ ρίο ΑΓΓΛΙΑΣ - ΗΑΙϋΥΙΕΝΑ ΜΕϋΙΘΑί προέλευσης ΑΙΓΥΠΤΟΥ 

Τα Φίλτρα με Α/Α από 246-248 είναι της προμηθεύτριας εταιρείας Ν/ΕΒΜΑ ΟΒϋΘδ ΑΒΕΕ, του οίκου ΜΕϋΙΘΑ 
προέλευσης ΙΤΑΛΙΑΣ 



02006970706060008 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ριίίρ://νννν\/ν.6ΐ.ίΐΓ - θ-πιοίΙ: «Είιτΐ35ΐΕΓ(άι?1.<]Γ 



























